Camille Saint-Saens 
Cello Concerto No. 1 in A Minor, Op. 33 



Allr non troppo 



FLUTES 



^fe 



w 



f 



P&PF* 



■ Kf r 



•& -e- ■#- 



$£ 



fe 



= E^ = 



i r ■ 



i 



±=Zz 



« - 



/P 



■ ■ 



I 



/file ^ __ 

_ V ra.£\ it -#r>2 

ff ifTfflVffg- 



Ifeii 



is 






Saint-Saens — Cello Concerto No. 1 

FLUTES 



S>;l'i *. $- 



B 



4<> yr>n V'*. 



^ 



s 



*J 



ps 






!>[ffrrffr5ft f r 



b 



£=* 



r i r 



ff— f 



r 1 r 









C3 






^ ^ 



All molto 



FI: 



8- 



fc= 



13: 



£*=: 



,'"V" , -f ffifTtr - - ' 



IP 



*.- * 



t 



S 



G 




\ 






2 



^EE 



i 



^F^F 



I 



-r-t-r 



i*-r-f- 



i 






fcbzt 



£rf 



^— r- 



f — r 



f-^-t- 



!E £*£ £ 



i 



z Coll? 



= F=y = 



44 



# 



3E 



a 



£ f 



3E 



±=± 



S 



i 



IfTompo. O*.. ,♦. 



Fl:Solo. 






S 



> . » 



1 



fefe 



PPP 



c/ 



12 



PP 



£ 



m 



S 



e? 



/ 



fr**#ft 



m 



f-^ »T 




8- 



is 



ssi 



fi^rf 



*#**£* 



9 



■Colt" 



^F= 







s** 



I 



Col 1" 



3E 



14U 



fre rrr 



Sg 



3E 




ES 



#*j* 



3E 



,-rTrrffifrfff 



poco 



cr^sr , 



m 



Saint-Saens — Cello Concerto No. 1 

H.L'TES 




£• "j* g g • 3 f 



•e- -#■ 



E 



p cresc. 



3X 



• o " 



f 



H3Z 



m: 



i p -»- 



f=fc^ 



14 



Ail'! con raoto. 



iron 



Fl 



^'^•J 



o | » < 



^ 



gFffi 



3 



-«- 



pp 



-e- 



$£= 



2 



o 



^ 



_Q_ 



=^ 



9 



S[ 



Oi 



yd Ip 



J2. 



F 



75- 



^HP 






g » » i — ♦- 



1° Fl: 




b lUi.- 



W 



?—+■ 



P ? 



JL--12 



• «-* 



±£ 



PP 



V 11 " Solo. 



G 







si 



£ 



• » ■ • 



±± 



£ 



+0+-+ 



m 



+' 



£ 



m? 



m 



*** * * 



m 



^ 



suivez 



f 






fr i frffrffr 



yll«- 



S 



f 



£ 



-##^ 



P^ 



£ 



H 



«.' 



8 



12 



$ 



±=£ 



£ 



§P 



1^^=^ 



? 



E 



Fl: 1" 



f 




^ 



*.i 



a 



^ 



pp 



&=*=£ 



±± 



±± 



^3 



±± 



±=£ 



-f-f- 



±zfc 



Saint-Saens — Cello Concerto No. 1 

FLIJTES. 



H 



mm 



9 



M 



±±L 



V * 



*#- 



I 



t±. 



S 



I 



fit 



±=t 



W 



±± 



■f-f- 



±± 



Tempo 1'.' 



, Haulh, 



±z£ 



±± 



» 



±± 



3 



5**± 



±zt 



±± 



17 



^ 



£5^ 



rt 




<:.«. 



P- 



3* 



■v^-»- 



Fl: £f~# • £ cf 



f;7 >T i/yy ^v 



T^r 



* 



I 



P cry>*c. */" 



,fl ci 



P 



a 



. •&■• -©■ 



Pcresc. $/' 



jCE 



m 



= ? 



/ 



^ 



31 



±±1 



t + 



$ 



4 



A ± M. 



£ 



i 



£=: 



#^ 



#cc 



1 



col i? 



*/ 



3E 



S 



^ 



3E 



3S 



-f-*- 



ftQ fen 



I 






K 



^ 



? 



=*^ 



H 



j^. 



Un pt'U moins vite 



frS 



gfe 



ff 



£ 



*£ * 



rftm. 



2-e- 



£ 



21 



pc* — w 



C\ 



E 



^ 






S 



O 



Fl 



^" 



I 



Q " # 



ttf p f 



i 






£=£ 



I 



■P " # 



J 



i# 



J 



t=* 



if * 



i 



Col. 1° 






S 



3E 



^ 



Col 1° 



3E 



3E 



3E 



S 




S3 




Col 1" 



IE 






*£ 



3E 



^^ 



3E 






W 



A 



PFpr 



M 



yi r - 



^^ 



as 



p 5 ^ 



feU 



^P 



Saint-Saens — Cello Concerto No. 1 

FT/UTES 




g 







? 



H 



H 



£p: 



PP 



P 






P 



^ 



J M-9 ft —W t> ■» 



PP 



&£ 



^Tfr-TTfft^ 



!Z 



¥ 



t 



m 



( 2 



1 



PEra 



1 






/')> 



p 



a tiiiipo 

£1 



SlUl'tf?. 



¥ 



f 



ZEE 



^ J 



-o- 



±3X 



3T 



ipn~ 



-o- 



izo: 



PP 



_ S b*l ■«• -©■ 4- — t-1- +- 



^ 



ba 



$ 



-»• 



S 



" cres(C. 
- — o— 



-&- 



± 



/ 






=t 



^ 



t 



fct 



I 



5 



3 



*#- 



~r~i~H~ 



3^ 

m 



? 



£fc± 



ff 1 ^ 



i 



? 



^ 



n^ . r Tr? , fT>f 



20 



ra 



4f l£ 



Saint-Saens — Cello Concerto No. 1 



D Viu alli-pro g 



f LUTES 




te g^g£g£fgEg 



£ 



^ 



^ 



8- 



I f il l 



=%3 



§£# 



ifci 



f^-^N 



fflVr f f I li- pg 



*^£ 



# > 



Col 1° 



3E 



8- 



M 



j Coll" 

A jl 



¥ 



*A 



I 



s 



Tronn 



Fl: 



i: 



S 



HE 



8 



BE 



HP 



EEl^ 



VI 



- y-f— - 



-^e- 









yflU 






15 



P 



i 



?zzzt 



crone. 



3? 



#— » 



** 



£^£ 



Fl: 



m 



ZEE 



a 



TT 



i 



P 



£==: 



f=±: 



^-^^ 



s 



* 



S 6 



cresc 
-e- 



±=^ 



%i+ 



•* 



t 



■I 1 — "- 



■f-*- 



pi 



# f f E £ 






£ 



fa 






r ' r 



* £ 



kJ. 



T-*- 



FIN 



-f — ■ — 



